Capillaritatsformel fur Losungen nach Poisson u. A.
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Substaiiz	1	o	1	2         •	1	:                O
BaClo   .   .   .	10,6	10,3	15	00               |	15,3	—
SrCls    -    -    .	10,3	—	30	—       ;	11,3	—
OaOla  .    .   .	10,7	10,3	28	31         |	10,1	;     15,3
K Cl .   .   .   .	9,6	—	13		7,1	|       11,6
NaCl   .   .   .	10,4	10,0	22	27	6,8	—
K8003.   .   .	9,5	—	30	—	16,3	;      —
Na2CO;t   .    .	10,1	—	i       12	—	18,3	i       21,0
K2S04.   .   .	10,6	__	!       —	__	16,7	:      —
NaaSO4    .   .	10,2	—	1        10	—	18,6	i      —
K K O3 .   .   .	8,6	8,4	8	11	!         7,1	10,0
Na N O3    .   .	9,0	9,1	|       ^	9	8,0	i     —
Die durch 1, 2 unterschiedenen Unterabtheilungen beziehen sich auf zwei verschiedene Untersuchungsreihen. Ferner geben die unter (a2) aufgefiihrten Werthe die von Quincke unmittelbar bestimmten specifischen Cohasionen der geschmolzenen Salze. Zunachst fallt auf, dass die "Werthe von oe12 verhaltnissmassig wenig variiren, der Mittel-werth Betragt 10,0 und die grosste Abweichung von ihm 1,4. Yiel veranderliclier sind die #2. Befinden sich die Salze in der Losung im gleicheii Zustande wie ausserhalb derselben, so sollten die &2 den (w2) gleich sein. Das ist nur bei BaCl2 und vielleicht KN03 der Fall, sonst sind die Abweichungen sehr bedeutend. In den Losungen sind die Cohasionen grosser, als im geschmolzenen Zustande. Eigentlich hatte man das Umgekehrte erwarten sollen, da doch die Salze in den Losungen viel mehr zertheilt sind, als wenn sie fiir sich geschmolzen bestehen.
Zur Darstellung der Capillaritatsverhaltnisse von Mischungen und Losungen sind auch noch andere Formeln herangezogen worden, von Rodenbeck und Volkmann fiir die Oberflachenspannung
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welche gelten soil, wenn die betreffenden Substanzen keine Contraction oder Dilatation beim Mischen oder Losen erfahren. Die erst be-zeichnete Gleichung etwas abandernd, setzt What mo ugh fiir die Oberflachenspannung
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-f c.> «2),m Natrium, kohlensaurem Natron, schwefelsaurem Kali u. s. f.
